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Global Stocktake: o que é o balanço global do clima
O Global Stocktake, em português balanço global, é a avaliação que os países do Acordo de Paris fazem, de tempos em tempos, de como está o cumprimento do acordo. Ele acontece a cada cinco anos. O primeiro terminou na COP 28, em Dubai, em 2023; o segundo começou na CMA 8, em novembro de 2026, e deve terminar em novembro de 2028 (UNFCCC, Global Stocktake, sem ano, consultado em 31/10/2026). O acordo está em Acordo de Paris.
Como funciona
O balanço tem etapas: a coleta e preparação de informações, uma avaliação técnica e a análise dos resultados, que termina numa decisão dos países (UNFCCC, Global Stocktake).
O que o primeiro balanço concluiu
Na decisão 1/CMA.5, “Resultado do primeiro balanço global”, os países reconheceram que limitar o aquecimento a 1,5 °C, sem ultrapassar ou ultrapassando pouco esse nível, exige cortes profundos, rápidos e contínuos nas emissões de gases de efeito estufa: 43% até 2030 e 60% até 2035, sobre os níveis de 2019, e emissões líquidas de CO₂ zero em 2050, o que se emite menos o que se retira da atmosfera (UNFCCC, decisão 1/CMA.5, 15/3/2024).
O que pediu sobre energia
No parágrafo 28, a decisão pede que cada país contribua, da forma que decidir, para esforços globais como triplicar a capacidade de energia renovável e dobrar o ritmo de eficiência energética até 2030 e fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis nos sistemas de energia, de modo justo, ordenado e equitativo (UNFCCC, decisão 1/CMA.5). Esse ponto está em políticas de transição energética.
Você sabia?
Antes do primeiro balanço oficial, os países fizeram em 2018 uma conversa parecida, o Diálogo de Talanoa, guiada por três perguntas: onde estamos, aonde queremos ir e como chegamos lá (UNFCCC, Talanoa Dialogue, sem ano, consultado em 31/10/2026). Ressalva: o Talanoa não era o balanço previsto no acordo; foi uma etapa anterior.
Termos vizinhos

	Diálogo de Talanoa (link).



	COP 28 (link).



	Políticas de transição energética (link).



Resumo: principais perguntas e respostas
O que é o Global Stocktake? É o balanço global, a avaliação que os países do Acordo de Paris fazem a cada cinco anos do cumprimento do acordo.
 
 Quando terminou o primeiro Global Stocktake? Na COP 28, em Dubai, em 2023.
 
 O que o primeiro balanço concluiu sobre emissões? Que limitar o aquecimento a 1,5 °C exige cortar 43% até 2030 e 60% até 2035, sobre 2019.
 
 O balanço pediu o fim dos combustíveis fósseis? Pediu a transição para longe deles nos sistemas de energia, para chegar a emissões líquidas zero em 2050.
 
 Quando é o segundo Global Stocktake? Começou em novembro de 2026 e deve terminar em novembro de 2028.
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